VISTA IflTERQLE FIANCO DEE.TR0 


CHASSIS VISTO Dl SOT TO 


ATTENZIONE : Per togliere la manopola 
eseguire le operazioni indicate dal disegno.- 


MONTAOOIO FUNICELLA 8CALA 









